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M. J. de Seynes fait à la Société une communication sur des 

monstruosités et prolifications observées chez quelques Cham¬ 
pignons (1). 

M. E. Roze présente à la Société de jeunes pieds de Selaginella 
Martensii, obtenus par lui de semis, et donne quelques détails sur 
la fécondation et la germination de ces plantes. 

M. Ed. Morren donne quelques détails sur les jardins botaniques 
de Belgique. 

Lecture est donnée d’une note adressée à la Société par 
M. Anjubault. 


M. Anjubault rappelle que l’année précédente il a soumis à l'examen des 
membres de la Société réunis à Annecy, un Cnvex recueilli par lui au mois 
d’avril 186A, sur les rives vaseuses cl herbeuses d’un étang situé dans la 
commune nommée le Brcil, canton de Mont fort le-ltoiron, arrondissement 

(le Cari'.r a été rapporté 


c il le. 


du Mans, à 23 kilomètres est de cette 
avec doute au Cnrex microstuchya Chili., mais n’a pas encore porté de 
raines, quoiqu’il ait fleuri abondamment dans les cultures de M. Anjubault (2). 
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SÉANCE DU 12 JUILLET 1807. 


PRESIDENCE DE M. DUCIURTRE, VICE-PRÉSIDENT. 


M. E. Roze, vice-secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la 
dernière séance, dont la rédaction est adoptée. 

M. le Président annonce une nouvelle présentation. 

M. Gubler fait à la Société une communication sur la présence et 
la disparition de YHelichnjsum arenarium au bois de Boulogne. 

M. de Schœnefeld rappelle à ce sujet qu’il y a une vingtaine d’an¬ 
nées un fait analogue se présenta sur les fortifications de Paris au 
bois de Boulogne. Le Centaureamelitciui ss’v montra en abondance 
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peu de temps après l’achèvement des travaux de terrassement, mais 
disparut complètement au bout de deux ou trois ans. 

M. le Président fait observer que ces apparitions passagères de 


(1) Cette communication sera publiée ultérieurement. 

(2) Voyez le Bulletin, t. XIII, p. xci (Session d'Annecy). 
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plantes appartenant à de tout autres climats ont semblé à quelques 
savants pouvoir être expliquées par la conservation dans le sol de 
graines de végétaux sc rattachant à une époque géologique anté¬ 
rieure. U cite quelques laits qui paraissent venir à l’appui de cette 

observation. 

M. Data nsa fait part de quelques remarques sur la végétation de 
l’Asie-Mineurc et sur les changements qui paraissent y résulter de 
la dessalure de la mer de Bafïi (ancien golfe de Ladmus). 

M. kralik dépose sur le bureau la note suivante : 


CATALOGUE DES ESPÈCES DONT SE COMPOSENT LES IŒLIQUIÆ MAILLEAN/£ 

PUBLIÉES PAH NU. L. KIIAL1K et «1LLOA. 

Sixième partie (1). 


Lobéliacécs. 


1375. Lobklia Dortmanna J 

1376. 


Becksjôn, Suède. — Zettersledt. 
Asch, Belgique. — Crépin. 


1377. 

1377a. 


iirens I 


La Teste-de-Buch, Gironde. 
Saint-Léger, Seine-et-Oise. 

Campanulacces 


Claveaud et Molelay 
Dænen. 


Jasione corymbosa Poir. var. — Oran, Algérie. — Bnurgeau. 
Waiilenbergia hederacca Rchb. —Comté de YVieklow, Irlande.— J. Bail. 

Granville, Manche. — Brchier. 
Louette-St-Pierre, Belgique.— Gravel. 
- Col de la Bernina, Grisons. — Kiener. 
Ilaule Engadine (Grisons), Suisse. — Kiener. 


'J;Vi. 

207. 

20W. 

1390. 

78Z|. Puyteuma heuiisphæricum L 
78'ia. 

1388. 

1386. 


Grenoble, Isère. 


Verlot 


orbictilare L. — Col du Lautarct, Hautes-Alpes. — Ozanon. 


706. scorzonerœfolitim Vill. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mallionnet. 


1387. 

A 27. 


betonicæfolium Vill. — La Grave, Hautes-Alpes. — lî. Malhonnct. 
spicalum 1,. fl. ræruleis-— Col du Lnutaret, Hautes-Alpes. — Ozanon. 


50. Campandla Allionii Vill. — Maurin, Basses-Alpes. — Lamies. 


110. stellaris Boiss. 
110a. 







, Syrie. 


Gaillardol. 

Blanche. 


1370. dichotoma L. — Bouzaréah, Algérie. — Romain. 
1378. strigosa Russ. — Aïn-Ilallalié, Syrie. — Gaillardot. 


1378a 


Saïda, Syrie. 


Blanche. 


1950. Rapunculus L. var. — Liban, Syrie. — Blanche. 
1383. 

309. 

1380. 

509. 

; |8Z|. 

315. 


punculnides L. — Spa, Belgique. — Delaunay. 

Sidoniensis Boiss. et Blanche. — Saïda, Syrie. — Gaillardol. 
rliomboidalis L. — 


iinifoiia Lmk. 


- Greux-du-Vaa (Neuchâtel), Suisse. 
La Pape, Ain. — Ozanon. 


Payot. 


Scheuchzeri Vill. — Simplon, Suisse. — Kiener. 
roluudifolia L. — Upsal, Suède. — Belim. 


(') Voyez plus haut, pp. 103, 119, 146,161 et 191. 



